Dnia 9 września 1996 r. po krótkiej i ciężkiej chorobie, 
odszedł od nas na zawsze 


mgr EDWARD 


BUŁAT 


DYPLOMOWANY BIEGŁY KSIĘGOWY 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona 
zostanie we wtorek dnia 17 września 1996 r. o godz. 12?° 

w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 


o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


SIOSTRA z RODZINĄ 


Prosimy o nieskładanie kondolencji 


il) 


Ill) 
IL 


